
VALORI PER 


R1 

1 

mo 

Vz 

W 

R2 

100 

0 

y* 

W 

R3 

20000 

o 

'A 

w 

R4 

0.5 

MO 

y* 

w 

R5 

2.5 

MO 

'A 

w 

R6 

50 

o 

y* 

w 

R7 

0,5 

MO 

'A 

w 

R8 

10 

MO 

Vz 

w 

R9 

0,5 

MO 

% 

w 

RIO 

0,5 

MO 

Vi 

w 

R11 

200 

0 

1 

w 

R12 

4000 

o 

3 

w 

R13 

2006 

0 

2 

w 

R14 

2,5 

MQ 

'A 

w 

R15 

0,1 

MO 

% 

w 

R16 

0,5 

MO 

y* 

w 


1 


DELLO RADIOMARELLI 137 


M 1000 pF 

:2 6,8 pF 

:3 500 pF 

M 4-25 pF 

:5 2600 pF 

:6 4-25 pF 

■ 7 4-25 pF 

:8 4-25 pF 

:9 4-25 pF 

:i0 4-25 pF 

11 250 pF 

12 250 pF 

13 250 pF 

14 250 pF 

15 330 pF 

16 47 KpF 

17 4700 pF 

62 pF 
10 KpF 


C20 

4700 

pF 

C21 

47 

KpF 

C22 

40 

HF 

C23 

64 

KF 

C24 

16 

f*F 

C26 

1000 

|4F 

C29 

10000 

llF 

C30 

470 

t^F 

C31 

2200 

|4F 

C32 

47 

KpF 

C33 

100 

pF 

C34 

4-25 

pF 

C35 

5-60 

pF 

C36 

450 

PF 

C37 

1320 

PF 

C38 

182 

PF 

C39 

150 

PF 

C40 

1.5 

PF 

C41 

5-60 

PF 
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